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6595 Oscillator 204D 


[IT] NSN, reference number іпдех..................................... [3-1 


Section |. 


1. Scope 


This manual lists repair parts that are required 
for maintenance Patch Panel, Hewlett-Packard 
Model 353A, of and Oscillator Hewlett-Packard 
Model 204D Ac Voltmeter, Hewlett-Packard 
Model 403B, and is applicable to Army Area 
Calibration Teams (AACT'S). 


NOTE 
Throughout this manual. DS is used to indicate 
AACT. 
2. General 
This manual is divided as follows: 
a.| Section || Introduction. 


р. [Section IT. [Repair Parts List. А list, in 
alphabetical sequence, of repair parts authorized 
for the performance of maintenance at the AACT 
support level. 

c.[ Section ІП. [National Stock Number and 
Reference Number Index. A list in ascending 
numerical sequence, of all National stock num- 
bers (NSN’S) appearing in the repair parts list, 
followed by a list of all reference numbers in 
alpha-numeric sequence appearing in the list. The 
NSN's and reference numbers are cross- 
-referenced to a figure number and item number in 
column 1. 


NOTE 
The figure and item number columns represent 
cross-reference numbers, since illustrations are not 
included in this manual. 


ТМ 9-6625-1941-34P 


INTRODUCTION 


3. Explanation of Columns 

Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for 
explanation of columns (para 3), special in- 
formation except for subparagraph 
40 which is not applicable to this manual), and 
abbreviations (para 6). 


4. How to Locate Repair Parts 


When NSN or reference number is unknown, 
use the repair parts listing and locate the item by 
description. 

When National stock number or reference 
number is known, use the list of NSN's or the 
reference numbers and locate the cross-referenced 
figure and item number. Locate the cross- 
-referenced figure and item number under column 
1 of the repair parts list for the complete 
description of the repair part. 


5. Reporting of Errors 


The reporting of errors, omissions, and 
recommendations for improving this publication 
by the individual user is encouraged. Reports 
should be submitted on DA Form 2028, 
Recommended Changes to Publications, and 
forwarded direct to Commander, U. S. Army 
Missile Command, ATTN: AMSMI-MFM, 
Redstone Arsenal, AL 35809. 
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Section 11. REPAIR PARTS LIST 
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~ NATIONAL 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


$939-99-472-6035 


90353-61901 


1 
5940-00-626-7653|1510-0007 


1 


59%0-20-815-2612 [1510-0 306 


7 
[5935-02-#04- 5144 |1250-Сдаз 
| 


5679-00-980-57R0 | 6340-0۹91 


15670-35-914- 3887 9240-6987 


5255-09-907- 3460 |0379-C 966 


6255-00-907- 3461 10370-0130 


еман а 


5905-00-941-1153|C766-0014 


{5905-59-942- 3727 
i i 


16925-09-941-77<2 


0766-0224 
0166-3012 


|59с5-22-925-1394 [0760-3011 


d i 
5595-03-941- 7154 ¡0766-0015 
ст65-0009 


i 
|5995-09-941-7728 
| 
р 
| 0766-0998 


5935-22-9е1-7727 
[«92«-33-944-cT30 С766-Сс204 


'= 905-059-961 = 7695 'C7T€6-0206 


:5275-3)-961-76°3 ¡0766-9932 
5925-С9-941-7725|С766-0207 
:5905-20-941-7594 |0766-С2С2 


15925-02-941-1692 0766-901 
1 


"5095-39-944-3731 |0766-C 395 


5923-99-757-3328 [3101-0022 


5930-00-907-3563 (3100-0393 


15939-09-927-2157 | 2190-0395 
19923-09-907-6941 
16920-С0-177-323а 
|6620-02-177-3237 
} 


| 


3100-6394 
3130-0130 


3130-0129 


28489 
28480 
28480 
28.80 
28480 
22480 | 
28480 


28880 


81349 


128480 


28480, 


[рено 
28480; 


284801 


٤۸٥٥۰۱ 
ЕЗІ 
28480; 
[28580 | 
28482, 
zenno: 
28480; 
28460 | 
28499 
28485 


28420 


GRACUP 6593 
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DESCRIPTION 


РАТСН PANEL 


553А 


MAINFRAME ASSEPRLY 
CONSISTING 76 


SWITCH, ROTARY 


28480 


PYST,AINDING ELE TP ICAL 


POST RINCING ELECTRICAL 


CONNECTIAR RECEPTACLE, ELECTRICAL 


INSULATIF ¿PLATE 
INSULATIO, PLATE 
кыса 
DIAL 


8۹515۲88۴156 IU 4 


RELISTTO,EIKEN,FIL“ 
PESTSTOR,EIXED,EILM 
СЕТ ТГ ЕТХЕМ, CHL 4 
$7$ 15702. ЕТ ЖЕО, ۶٤ 
97$ 15 770 EIKE GEIL“ 
СЕ 1$ ГПЗ, 1x€en,. رع‎ A 


BESTSTAR,FINED,ETLM 
قم 1۴ھ‎ FIXEN, ПМ 
BESISTER,FIXED,EIUA 


RESTSTOR,FIXEN,FIL“ 


| oesrereR, ErxEn ең» 


Балқан FIKEN پر‎ 


RESISTOR,ETXEN.FILA 
ОАЗА РОТОР Ерм 
ESISTA, EJEN رد‎ ~ 
ھ١٤5۲‎ ,۴۶۱×۲ SIL 4 
PESTSTAR,EIXET,FILA 
SWITCH SULI^E 
SwITCH,ROTARY 
SWITCH ۰۵۳۶ 

نی میں SMITH‏ 


TERCET HOLDING 


0730-2011 FS^* 28480 
10кСнм5 PORMIPCY 14 
ZANHMS PODMZPLT 3W 
120)4M^S20RM2DCT Зи 
120нм< PORM2PL: 34 
5229нм6 PORM?E 

5630нм$ POQMJOTT 3м 

49]0HM$S DORMZSTT 24 

5880нм5 POCEM2PCT 3м 

31200۶ ровморст 3w 

12600нМ5 РОРЫ?ОСТ Зи 

25800ны$ осәч2әСТ Зи 
1702СсмМ5 POPMQPCT 2w 

520000٥۸۹ рормарст Зи 
узепнмо PLEM2PCT Jw 

68-90HMS PODMZOCT 3w 


3%-50нм5 PORMZOLT зь 


1030HMS مج مہم‎ 3W 


MECHANISM, TOATNF IGE 


ТАЗСЕТ HOLZ INC МЕСНАМТ$ м, TORTNEIRE 


UGLIG4U FSC* 91737 


от 
шм! unit 


USABLE ON CODE 


НМУ ҒА 1 
иму FA í . 
нму 2 : 2 
' 
нчу £A 2 
нму En 2 
нму FA 2 
muy Еа : 3 
нчу Ea 1 
МА | 1; 
یمم‎ ; : 
Hay ET : 1: 
ыу Ea : 1, 
Huy FA, 1 
нму 7 1 
MMV ЖА, 1 
нму | 2 
ыму 2 
нму 2 
ny 2 
нму 1 
өмү 1 n 
өмү "n 
HAV ЖА | ٦ 
Hy En | 2: 
HAY EA | 2 
Huy CA i 2 
uav ЕА 2; 
muy ЖА = 
чу 72 i 1 
-— ka y 
нму |“ : 1! 
иму КА | 1 
muy EA | 1. 
H t 
pos 1 
ЖЕК 
| i 
ЖЖ 


Be 11 9- 


43) {4} 16) 
БЕК DESCRIPTION 
NATIONAL 
STOCK РААТ 
м 
NUMBER NUMBER USABLE ON CODE КА 


2 67|PAFZZ |6920-90-177-3231|3130-0127 28480] MECHANISM, TRAINE IRE нму A 1 

2 69|PAFZZ |5930-00-175-41151|3120-0123 28480 | SWITCH SECTICN,ROTARY wey А 1 | 
2 71|94672 |5930-00-931-3872|3130-0121 28480 | SWITCH ROTARY HAV rt 1 | 
2 73۱٥۸۶٤١ |5959-20-902-3163 |9120-0069 28480| ۸۶ھ۲۶۸‎ ۶۲۵۳ ع٤‎ , АЦОТП FREQUENCY Huy ҒА | 2 i 
2 75/98772 |5950-29-902-3162 |9122-0068 28480 | 7۸۸۸۶۶0۹۷ ۵ع‎ AUDIO FREQUENCY нчү жа | 2 | 


GROUP 656& 
VOLTMETER AC 


4038 286480 1 


CONSISTING ОЕ 


1 
MATMERAME ASSEMALY | 
| 
٦ 
t 
1 
i 


i 3| 24512 |$940-00-850-17^8|5060-0626 28480| POST ۱۹۱۷01۶6۴۲۲۶۴۱ мим اد‎ ٦ 
П 1 
1 sjoarzz |5960-00-080-6160 |1510-c00A 28480 | PNST, INNING ELECTRICAL нм“ Ба ' 1 
1 7T|Pac?? |6150-02-351-3405 [3120-1348 ZRABO | CAPLE ASSEMALY кН57081 £SCM 70903 ны“ к id 
| 
1 9|рас22 |6140-00-794-9959 1420-0015 28480 | BATTERY,STOOACLE 6-5 У NOM 225 MAH ka | 7 
8-0У2258 FSCM 88220 нем; | | 
1 TE 
1 11|91ғ77 |5912-20-834-3015 {0170-0033 28480 | CAPACITIR,FIXED,PLASTIC DIELECTRIC 0-18 UF PORM 10 PCT 620 Fa ! 1 
моск ТУРЕ 27 FSCM 09134 اود‎ : 
HMM ; ! 
| 1 
1 ۱31٦۸۶217 |5910-22-247-207*5 !CELICSSOF 81349 | CAPACITIR,SIXED+ELECTROLYTIC 50 UF P 100 OCT м 10 РСТ 25 |. 21 
var 30018641 FSCM 56289 нчы i 
1 191١۹۶ 2 |5910-90-893-5180 | 0180-0033 28480 | CAPACITNR,FIXEN,TLECTROLYTIC 50 UF 6 VOCw ҒА 1 
30013341 FSCM 56289 нич i | 
Жм 
1 17| РАЕ22 |5912-90-943-2145 | 0180-0150 26480 | CAPACITOR,FIXFD,ELECTRDLYTIC 1200 UF 10 УОСЫ En | i! 
TYP£340 FSCM 56289 Hew | 
1 19|о4с72 |5919-99-766-6271|O1RC-0149 2R480 | CAPACITOR,FIXEC,FLECT*OLYTIC 65 UF 60 VOCh EA | 1! 
| ТУФЕЗОО FSCM 56289 нм“ i 
1 21|PAFZZ |5912-90-923-0531 | 0180-0660 28480 | CAPACITAR, FIXED ELECTROLYTIC 20C ЦЕ P 100 M 10 PCT 3 мосм ЕА. 1 
30011641 Ғ5СМ 56289 waw i 
1 23|paczz |$910-00-827-1218|C180-0059 28480 | CAPACITOR,FIXEC,ELECTROLYTIC 10 UF 10 vOCW 3 1j 
230018241 FSCM 56289 нм“ Н 
1 25|Р8<11 |5910-00-851-601Т | 0180-0064 28480 | CAPACITOR,FIXED,ELECTROLYTIC 35 UF P 100 РСТ м 10 PCT 3 vorm ЖА 1 
0180-0064 FSCM 56289 нчы | | 
1 21184۶22 |sato-90-823-1436 | 30717441 562829 | CAPACITOR , ЕТУЕГ, ELECTROLYTIC 200 UF 15 vOCh Ел 11 
0180-0104 FSC™ 28480 нми Н i 
| { 
| 1 2a|joaezz | 5910-00-829-0111 | 0180-0063 28480 | CAPACITOR,FIXEC,ELECTROLYTIC 500 UF Р 100 PCT M 10 PCT 3 jea | 1! 
| vocw 3001270А1 FSCM 56289 нчы | | 
5910-02-826-5501|0180-0039 CAPACITOR,FIXED.ELECTROLYTIC 100 UF 12 усси Ға | 1j 
30015441 FSCM 56289 ним Н ! 
$913-22-724-5132 |10015643-002 CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC &-0 US P 20 РСТ M 15 PCT 60 i 1 
VOC 0180-2354 FSC™ 28480 нем 
5910-00-923-0529| 0140-0151 CAPACITORFIXED- MICA OLELECTRIC 820 PF FORM 2 PCT 300 vOCW ЕА 1 
00115۶8216 FSCM 04062 HMM 


EZ TION 1 
3( 


NATIONAL‏ ۔ 
STOCK‏ 
NUMBER‏ 


5910-00-924-9758 


5910-00-935-3490 


5910-00-944-4681 


$910-00-852-2657 


5910-00-921-8821 


5910-00- 556-5460 


5935-00-233-6728 


5961-292-766-1459 


5961-00-451-8685 


5961-00-717-3670 


5961-09-772-5986 


5920-00-080-2558 


5$20-00-804-9688 


6219-09-451-€217 
5970-00-225-8549 
6625-00-272-7827 
6625-09-466- 2630 


$905-00-318-1815 


5905-33- 964-3517 


5905-00-94 2-€2°0 


5905-00- 429-8049 


5905-30-812- 1940 


5<05-22-028-3027 


5905-00-903-6267 


5°05-09-104-8332 


4905-00-469-2935 


5<05-00-106-53%8 


5905-00-141-0595 


0140-0178 
C^10E0220J03 
0160-0205 
#0157 101630 
130-0017 
c1?0-C00? 
1251-2357 
1902-0076 


1901-0535 


1901-0044 
$6817 

2110-0011 
1400-0008 


1459-0419 


0340-0090 


1120-0315 


1120-031€ 


ENCÓSK]IRIOES 


0727-0017 


ЕМ65Е1071Ғ 


ercesko9310F* 


0727-0056 


ONCESX2 904 FS 


C727-0443 


#(2206%7515 


675-0022 


8С820615%.5 


۲٢30647005 


28580 


81349 


28480 


72136 


28480 


28480 


28480 


28480 


28480 


28480 


99182 


28480 


28480 


28480 
28480 
284A0 
28480 


81349 


28480 


81349 


81349 


28480 


81349 


28480 


81349 


28420 


81349 


81349 


40) 


DESCRIPTION 
USABLE ON CODE 


CAPAZITOR,FIXED, MICA DIELECTRIC 560 РЕ DORM 2 PCT 300 0۷ 


0М15Ғ5616 FSCM 04062 HMW 
CAPACITOR. FIXED MICA DIELECTRIC 22 PF POPM 5 PCT 500 VDCW 
| 0۵156 ر220‎ FSCM 04062 нм“ 
CAPArTTOR,FIXEC+MICA DIELECTRIC 10 РЕ PCRM 5 РСТ 500 ҰОСЫ 
DM15C220J FSCM 04062 HMM 
CAPACTYO® FIXED. MICA DIELECTRIC 
0140-0176 FSCM 28480 нчи 


CAPACITOR, УЗРТАР\. Е, СЕРАМТС DIELECTEIC 8-50 РЕ 560 мосм 


HMW 


ZAPACITOR, VAPI APLE, CERAMIC DIELECTRIC 1-5-7 РЕ PORM 10 PCT 


509 VCW 503-000-COPNIOR 
нми 
CONNECTO,RECEPTAZLE,ELECT9 ICAL. EACIO] FSCM 82389 ммм 
SEYICONDUCTIP DEVICE, DIODE 7-15 v P 5 PCT 400 Mw 
CE35664 FSCA 07910 HM 
SEMICINDUCTNE DEVICE DINNE нми 


SEMICONDUCTDR,DZVICE,OTOOS 20 мА P ] ү 10 MA M 10 V 50 WIV 2 


OF НО FSCM 73293 My 
SEMICONDUCTOR DEVICE,OIDDE 100 МА 100 WIV 2 PF 
1921-0025 FSCH 28480 нм“ 
FUSE CARTRIDGE 1-16 АМР 250 V MAXIMUM 5-4 CHM 
212-062 FSCM 75915 нми 


fUSFHCLOER,RLOCK 1-2 INCH WIDE 3-16 INCH THICK 1-5-8 INCH 
LONG 3510-11 FSCM 75915 нми 
١۲۱60٤18۳1۸۹۶۲۰ 699-237 WHITE Е$СМ 72765 HAW 
INSULATOR, PLATE нми 
MULTIMFTER,PFPLACEMENT | 0-100 UA 06 нми 
VOLTMETER 0-100 UF CC DB SCALE HAN 
BESISTOR,FIKED,FILM 180 OMM PORM 1 PCT 1-2 ^ 
ГС1-2С85 Ғ5С» 19701 нми 
RESISTCR,FIXEO,FIL* 37-35 OHM PGRM 1-2 РСТ 1-2 м 
DC1-2CR5 FSCM 19701 HAW 
RESTSTOR,FIXFD,FIL* 1090 OHM рпек | РСТ 1-2 м 
СС1-2С85 FSCM 19701 нми 
RESTSTCR,FIXFD,FILM 920 OM» PORM | PCT 1-2 к 
9С1-2С%5 FSC 19701 нчи 
RESISTOR,FIXEC FILM 216 OPMS POM 1-2 PCT 1-2 м 
СС1-2АР5 Е5СМ 19701 нми 
PFSTSTOR,FIXED,FILM 2 M PORM | PCT 1-2 W 
01-2085 Е5СМ 19701 нми 
RESISTOR,FIXED FILM 19-1 К OHM PORM | PCT 1-2 м 
061-2095 FSC^ 19701 нми 
RESISTOR,FIXEO COMPOSITION 8-2 м POPM 10 PCT 1-2 W 
£83951 FSCM 01121 нми 
RFSISTOR.FIREN,FILN A2K CHM PORM 5 PCT 1-2 w 
C20 FSCH 07115 HMW 
RESISTOR, FIXED COMPOSITION 150K OMM PORM 1С PCT 1-2 W 
٥1541 FSCM 01121 Hey 
PESTSTOR,FIXED COMPOSITION 4-7 к OHM PORM 10 PCT 1-2 w 
ЕВ%721 Ғ5СМ 01121 нми 


2-3 


ЕА 


95|ғас72 


Бш 

وع 48 
| 

1 | 0177 

1 


103[Parzz 


105|PAFZZ 


199 


DAF2Z 


111 


РАЕ]? 


113 


(11744 


115 


[11744 


PAFIZ 


PAFIL 


71201 


111: 


Parız 


PAFIZ 


129 


072: 


13116 22 


1 LEA 


113 1 6۶٤ 
1317 7 
1 ہ١,‎ 


1 LELE E 


1 PAFZZ 
1 Sarız 


71444 


(3 


NATIONAL 


5995-09-917-7619|0692-1021 
|3:99503549954848 C687-5621 


5405-093-141-2 976206122 


M, 609206153 
ов а 2 


5005-20-0Р2-7%76|С687-1031 


5905-00-111-4742 [ясе 296391 


5965-09-935-2541 [АСЕ 206301 
| 
5995-90-10%-8330 :#С9 206332 


$905-00-104-8350|R^9226G221 


5005-29-110-0310|ere 200392‏ 
جو را تن 


5505-20-%85-2934 |С694-4%92 


5905-00-998-1944,С758-0076 
| 
5905-09-919-2497'C783-907% 


5905-22-915-4843:С75%-00%6 


р 
5905-00-941-7723 0758-7 
| 


3905-20-903-6288 |2100-0390 


5905-00-08 7-5640 [2100-0154 
| 


5905-00-279-5361121C0-014« 


59С5-02-781-8675 | 2100-0391 


5905-20-780-2637 | 2100-0240 


56 ?70-00-406-9746 | 2101-1236 


5952-00-766-1401 [9100-0172 
5961-00-137-4608 [1854-0071 


5561-00-904-2540 1853-0020 


o 
سم‎ 
„ 
ғ 
e 


35 


JS 


JS 


JS 


JS 


45 


15 


Js 


161369, 
| 
| 

284801 


45 
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28480 
J 
284A9 | 
| р 


4 
28480 | 
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DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


RESISTOR,FIXFD COMPOSITION 1K OHM PORM LO PCT 1-2 м 


"B1021 FSC^ 1 нмы 
86515709. FIXED COMPOSITION 5-%к OHM PORM 10 PCY 1-2 м 
$85621 FESCH 01121 naw 
FESTSTCRAET XEN COMPOSITION 1-28 OHM PNRM IC PCT 1-2 w 
Е81221 5504 01121 ным 
RESISTOR,FIXEO COMPOSITION 15K OMM оба» 10 PCT 1-2 м 
| Е81531 F$C* 01121 нчи 
365157с8,ҒІХЕС COMPOSITION 6-8x OMM PCRM IC PCT 1-2 м 
186821 Ғ5СМ 01121 нчи 
RESISTOR FIXED COMPOSITION 10K میں‎ PERM 10 PCT 1-2 м 
ER1031 ۶568 91121 nun 
RESISTOCQR,FIXED COMPOSITION 390 CHM PORM 19 OCT 1-2 w 
83911 FSC* 01121 чин 
RESISTCR,FIXED COMPOSITION 3С0 MMM FORM 5 PCT 1-2 » 
0686-3015 FSC™ 0 нчи 
RESISTCR,.FIXEO COMPOSITION 33K Они рРОам 19 РСТ 1-2 4 
83331 <SCA 01121 нн“ 
86515708, FIXED COMPOSITION 220 OHM PIRM 19 РСТ 1-2 м 
Е82211 SCY 01121 нем 
| RESTSTCR+FIXED COMPOSITION 3-9к CHM PCRM 10 PCT 1-2 м 
у #83921 ESC% 01121 нчи 
REEISTOR,FIXEN COMPOSITION 220K OHM PORM 10 РСТ 1-2 м 
#82241 Ғ5СЧ 01121 num 
RESTSTC3,FIXEC,FIUM 34K NHM PORM | PCT 1-8 w 
CM*1-10-32T1 FSC^ 91637 ммм 
2ESISTOR 68K NHM PONM 5 РСТ 1-2 u 
C5 FSr®m 07115 нык 
RESISTOR,FIXEN FILM 27% NHM PORM 5 PCT 1-2 м 
C5 FSCM 07115 нм“ 
RESISTOR, FIXEN, FILM 8-2K NHM PNPM 5 РСТ 1-2 м 
CS FSCM 07115 "зч 
RESISTOR,FTIXFD,FILM" 150 OHM PORM 5 РСТ 1-2 м 
C5 ۶5۲۳ 07115 нм“ 


865157С%4,УА01А8(Е,МСМЫТФЕ WOUND DUAL 2K AND 6K OHMS l-l-4 м 
SERIES TYPET3-2 FSCM 7159) 
нм“ 
9E£SISTOR,va9 TABLE,NONWIRE WOUND IK Оч» PCR" 30 PCT 3-10 4 
UPETOCS FSC^ 11237 ним 


"۶515۲۲۹۰۷۸۶ ۱۸۵۲ Е, NCNHIRE WOUND 250K CHM обем 30 PCT 0-2 w 


UPETO FSC" 11237 неи 
2ESISTOR, VARSTABLE,WIREWOUNC 1X OHM PCRM 20 PCT 1-25 м 
SER ۱۴5۱1۱108 Ғ5СМ 11236 нми 
RESISTOR VARIAPLE WIRE WOUND 50 میں‎ PCRM 2C PCT | к 
5۲8155110 FSCM 11236 нчи 
SWITCH,SLIDE CPO" 145-230 v 
11412024 FSCM 82389 нм“ 
TRANSFORMER POKER y¿STEP-NMOWN  6-2249 FSCM 58734 нчы 
FRANS(STO® 5ка112% ESCM 01295 nun 


TRANSTSTOR 


SK41123 FSCM 01295 


Ea 


ҒА 


a 


- 


w 


.. 


w 
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17 [94217 
19 [04521 
21 [21711 
23 رو‎ 
25 {элет 


2719467) 


35124521 
37104077 


зе јеле; 


51123۴22 
ان ےر |52 


55|ө%<77 


SECTION 11 


із) 


(6) 


5 | DESCRIPTION | ary | 
NATIONAL ! | | ме i 
зтоск PART H | мо: 
NUMBER NUMBER | لس‎ USABLE ON CODE UM, UNIT | 
$961-02-901-4862 |18=3-0016 23425 | TEANSISTNO 2N363A FSCH 01295 | нам ka | 1 | 
i 
| | ; 
| D ч : 
| [ШИ 
| Ж 
i | 
| | : G^CUP 6595 
; 05۲101 (۶ 
1 
| 2040 28480 
i I 
i ! | 
| i MAINCAAME ASSEMPLY 
| j.j CONSISTING ПЕ 
| | | | 
1 ; ! Ў 
р 
| i | 
5355-00-00-86 19 [06294-64005 128580) "IML,CONTFOL CIAL AND KNOR ных ER 1, 
6625-0)-466-2641 | 1509-0232 128480 | ЗНАЕТ ASSEMALY,OSCILLATOR VERNIER DRIVE них En 1: 
6135-92-8<1-С857|5042-0615 jesene | DETATNER, BATTERY пот Ol AND 02 них КА 1 
| 4 
р КИ 
6150-99-351-3405 18120-136а 128420! CARLESASSEMPLY 7-5 FT PONHER CORD SET ЖА 1 
| | KHS 7041 FSCM 70902 ных · 
Я | Н 1 
| 5910-00-656-7163 [9130-0024 [28480 | ء٥٥٥۵ مر‎ 1102  IDESORMLODCT, SOOVDCW EA 1 
| i | ТУРЕСА ESCM 78468 нчх 
5909-90-230-3449 (5000-5981 ¡23480 | CONTACT ELECTOICAL BINDING POST Tn PC ACARD ных ға 1 
1 Н Н 
1 
|<935-20-233-6728 [1251-2357 ТЕ CONNECTOR, OECEPTACLE, ELECTRICAL ЗРІЧ RECESSEO POWER COPN EA 1 
| | | ЗЕСЕОТАСЬЕ OPTIONAL 02 ANC STN ONLY ЕАС-301 FSCM E2399 nux , 
і i | 
2012-00-460- 2662 | 1500-0216 neee) COUPLING SHAET.LELEXTPLE SPRING HOLE BRASS wax T 1 
j | 
3010-22-410-058011500-0253 [eseo] COUPLING, SHAFT, ELEXIALE MMX КА 1 
6625-00-96 1-11469 [1599-6904 ШІ COUPLINGS СРТО MEMAFR INSULATNP NYLON ных Ба: 1 
5355-20-493-4741 |0204-69504 кезі DIAL *SSv,FaFQUENCY ных БАЈ 01. 
$340-00-98 17-0008 [5060-0727 |г*е*о| رم و ا یھ‎ THIRD Угу Е нчх ҒА 2 
1 ! Н { 
3049-90-466-2631 [00294-62431 28465 | GreosmaeTt Soye нех ха 1 
| i 
3920- 30-401 -8256 ¡00 204-22402 [284201 SEA , Soyo mux Еа 1 
| 1022-720-460-4 165 | 0312-2005: pes ERP, SEHE uux ER 1 
| | | 
5999-00-615-5362 | 9401-0131 128880: MUTTE,LIOCHTT CARD РС апаеп GRAY INNER BOX SPACED ных pa 2 
1570-00-837-0062 [0249-0100 (298480: ImsuLarne PINCING POS” GRAY uuy Ба 1 
Н ч 1 
|5355-20-400-8680 :0370-0772 |zBaao. xune pao BLACK mux EA, 1 
$255-20-400-8678 |C270-0773 јравео. кула яр аск VERNTE® AND AMPLIETER MMX FA 1 
5355-20-406-5429 330-0844 j2B&POI капа HMX EA 1 
H f i 
15355-00-358-022012372-2я46 28480: ۶ Hax кА E 
А : 
¡5355-00-358-0321¡0370-0844 |28460: кмов них £A 1 
|625-20-16%-6С75120204-00219 28480; PONEL PEA PCPTIONAL 01 ONLY них ЕА 1 
|5949-29-465-206011519-206С 1284Р0: 2057, 8101086,۴۶78162 ALUE Jé них Ба 1 
| $940-00-459-1085;1510-005A 28680; POSTS INDING, ELECTRICAL BLACK J3 Је 37 "MX و د‎ 1 
р | 
15949- J0-459-1986 1510-0559 128880. DOST,RINMING,ELECTEICAL RED J2 мих 7 1 
1 Н " 
$940-00-459-1C?«4 1512-005€ [28480 | ODST SINDING, ELECTRICAL RLACK REAR PANEL J5 AND JB нмх ЕЁ : 2 
1 
| | | ! 
р i IN 
! | i E: 
І { | | 
р i | 
| | ime 3 
| 


SECTION 11 


a 


16) 


709-۸۵25-1941 73429 DP 


та (8) 


‘ 
' Qty 


DESCRIPTION | 
NATIONAL ; Inc 
STOCK рам 
NUMBER AER MM pus 
Won i 
5365-00-804-5043 |М59С707-1025 RING RETAINING RETUNING STEEL tA. 1 
5555-25-5M0 Ғ5См A9462 "чу 
5305-20-803-1542 | 3010-0022 28420 | 5ЕТ5САЕЯ SFT МЕХ SOCKET ORIVE нчи ЖА і 
5395-00-803-1545 [3020-0007 28480, SETSCREW SFT HEX SOCKET 0۶ nur Fa 1 
П 
5305-292-1719-53301|М551963-21 96906 | SETSCAFW £A 1 
| 3030-0033 FSC* 28480 DI 
30«40-90-406-3389 |00204-237C2 iw SHAET | 2-4 X 1-4 EA 1 
1 
4931-20-692-5040|2020%-89505 [28480 | ۹۳۲۴۲۰۸5 uux ۹ 1 
$362-00-117-3788 | 1460-0105 Т 490 IN^,HTL ICAL,TPOSTCN sv FA ' 
53%0-00-2%2- 7629 |00204-09102 28680 | SPPING,LEAF — VERN[EP رم‎ РА 1 
і 
PAFIL |5340-00-132-3672 |14¢0-0031 28480 | HANCLE имх А 1 
у 94611 |5932-32-406-8746|3101-121% 28480 | $RITCH,SLI^S SLIDE POST (ОРТ 02 AND 575» 115- 230v er 1 
{ 11А-1242А FSC Мах 
РАЕ2Е |5933-20-%02- 6752 | 2101-9045 28480 | SWITCH,SLINE SLIDE пост AETTERY CHG NPT 02 ҒА 1 
11810168 FSCM 82389 PET 
РАҒ71 |5310-00-184-8477 |М535238-98 9690 | WASHER, LACK LOCK FOR NO, 6 HARDWARE ичх £A 1 
۲۵۶(٢ |5310-00-576-0546 }м$35338-о9 96906 | MASHE3,LOCK LOCK FOR NY. 8 HARMWARE wu Fa 1 
PAFZZ |$310-00-265- 360% (3050-0180 28480 | WASHER,ELAT FLUOSCARENN ur ES 1 
i 
04627 |4931-20-611-6866 |09204-66510 28480 | CIRCUIT CA9^ ھ۸٤۲۷‎ HAK 6A 1 
| CONSISTING ОҒ 
| 
| 
PALTZ 15910-99-5%2-201012150-С293 28480: TBPATITIP,FINED,CERAMIS "ІРКЕСТӘНС 0-01МҒ пезос Tw209CT 170 FA 2 
H ; мети "чү 
1 
4 5|04%2Z | 5910-00-18509581  |O1R0-0376 28582! CAPACITOR EXC ТА FLECT 0-470Е200м1ОРСТ, 35 УССЫ FA 1 
| 15004 тех90354 2075 FSCM 56299 ux 
| 
4 T|parzz |5910- 20-207-2002 |м39003-01-3093 [813491 САРАСІТЛӨ,61ХЕб, ЕКЕСТӘП, ҮТІС 2-2UFPIRMICPCT, ص اپ‎ ға 2 
4 aloaezz |5910-29-719-9$07 10180-0228 28480 | CAPACITAR ELECTRICAL ZZUFPORMIOPFT,ISVOCH ЕА 3 
: 1500226x9015820Y5 Ғ5Сч 562A9 ur 
4 11134722 1$919~00- 702-1890 |151"365х9235х2 56249! ۴۲۱۸۶۸۲۱۴۲۶۴1۴۰, ۴۳۸۸۲۲۲16 3-40 РРОЯМ2ОРСТ, 35МОСм €4 1 
| 0180-0355 FSC* 28480 нех 
Ы 1З|РаРІ2 | 5910-00-686-7163 ¡0150-0029 28480 | CAPAC[TOR,CXC 1102  1PSPJAMLOOCT+SIOVOCH fA ? 
i ТУРССА FSCM 78488 x 
4 15jPaF2? |5310-20-638-7205 | Ga 3-1- 5UUF T CAPACITTOS,FIXEC,CERAP [C TIELECTAIC Q-tonewoope* تل تیچ‎ МУ Eà ? 
! ! 0150-0211 #579 28480 
"их 
4 ۱7۱٥۱۸۶۱: |5910-20-828-1458 | 0150-0044 28480! CAPACITOR,FIXED,CERAMIC DIELECTRIC  6-8PFPOR«SPCT,SQ0VOCw ЕА 1 
| : TYPEGA ESCM TAGRA EL 
| ‘ 
1 1 
| 4 19|24Ғ11 |5910-29-778-4185 [0121-0059 28482| CAPACITOR,VAP[ARLE,CEPAMIC DIELECTRIC 2-806 e 2 
: 538-006-272 -198 гм 
| 729а2 ux 
4 21160۸۶121 |5919-20-761-1216 [538-904-940 72982 | FAPSCITIRVARTARLE.CLRAMIC ۹۱۰۴۲۸۱٢ 9-35РҒ fs 1 
5120-9105 FSC* 28489 
nur 
а 231РАР21 |5061-99-774-7312)1902-0057 28680] SEMICONDUCTOR ^EVICE,DIDDE | BREAKDOWN ZENE? 6-494 POOMSPCT, ка 1 
| ۷ھ"‎ 9035852 FSC" 9ء‎ mae 
| | | 
| 
i 
| A 


RLUSTRATION 


27 


29 


31 


33 


25 


37 


зе 


41 


^1 


45 


47 


49 


75 


PAFZZ 


БАҒ?) 


oat?! 


41241 


28712 


РАР?! 


PATTI 


РАҒ27 


PAF I? 


44441 


РЉЕ77 


ہیی 


РАЕ71 


(17172: 


ИЫ: 


Pec? 
DAEZ? 
расут 
(1132: 
var’? 
(17374: 
(1172: 
Paez? 
[1174 
94571 


PARI? 


7٦6 7 


79 


81 
83 


ФАК]; 
(11274: 
РАБ: 1: 


parız 


SECTION 11 


)3( 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-978- 7468 


5961-00-965-5917 


5961-25-821-2309 


5505-00-909-3815 


5905-00-166-9947 


5905-90-135-6046 


$905-00-498-6048 


$905-00-931-106C 


5725-709-115-5 


5905-00-4986052 


5905-00-120-915% 


<905-20-056-0%06 


5905-20-441-783% 


59)5-D0-798-R789 


5995-99-465-2313 


5905-00-164-0183 
59095-)9-921-7529 
5905-00-461-8820 
5905-00-858- 3895 
5925-00-%51-5170 
5909-030-856-5 
5905-20-493-0773 
5925-09-90%-4812 
5205-90- 247-9797 
5995-039-242-9 


5005-00-44R-380% 


5905-009-139-7 


8505-09-451-8617 
5905-92-2%2-9796 
5905-00-4$1-8619 


5905-22-451-8614 


1801-0025 


1801-0040 


JaNINT STA 


0683-4745 


С663-245< 


ЕСРС7С681,5 


0684-1831 


С684-1031 


90267639315 


0584-2201 


ЕСРС76471,5 


C6R4-2211 


0684-1041 


2100-0447 


2100-2640 


0757-0161 
0757-0401 
0698-4456 
C757-0446 
0698-4611 
0757-0433 
۲۲57-7 
0757-0465 
0609-6712 
0698-6713 


0598-6714 


6698-6703 


0658-6704 
0698-6725 
0698-4408 


0698-4442 


28580 
28580 


61349 


28480 


28489 


81349 


28480 


28480 


81349 


28480 


81349 


284R0 


20 0 


28480 


28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28489 
28480 
28480 
23480 
28480 
2848) 


28480 


28480 


28480 
28480 


28480 


SEMICONDUCTOR ٣٤ 6 6 


SEMICONDUCTOR ٣٤٤٤ ٤٤٥٣ 


SFMICONDUCTOP DEVICE DIONE 


PESISTOR,*IXFO,COMPOSITION 


PESTSTOR, FIXED, COMFOSITION 


PESESTOR,FIXFD,CNMBOSITINN 


8ESTSTOR,CTXED,COMPCSITION 


RESTSTOR,F]XED,COMPOSITION 


RESTSTOR FIXED, COMONSTTION 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 


RESISTCR,ETXEC,COMPOSITION 


PFSTSTOR,ETXED,COMPCSITION 


RESISTC?, FIXED, COMPOSITION 


ATTENUATOR, VARIABLE 


BESISTOR,VARTABLE,NONKIRE WOUND 


9Е5157С9,СІХЕГ,ЕЦМ 
%65!6764,Е|ХЕПУҒЕТІЧ 
825915۲۳۹۴۶۱۰۴۲۰ ۰۳۷ 
۹1٤۲۲٤۰,۴۲۱۸۴6۴ м 
RESISTOR.FIXFO.FILM 
RESISTOR,FIXED,FILM 
QESTSTOR,FIXEDLFILM 
RFSISTOR,ETXED,C fL M 
SESISTOR,FIXED,C ч 
٠:١٤5 ۴ 0۹3۶۱۹٦۳٦٤ 


RESTSTORIELECTRICAL 


RESISTOR, FIXED, FIL“ 


٠۴515۴٥۸۱۰۴۱56۰٤ 
۴51۱5۲۸۵۴۱۸۴۳ 
RESISTOR,FIXED,FILH 


RESISTNAR, FIXED, FILM 


(8) 


DESCRIPTION 


701526 Е5СМ 94145 


$1 30 МІУ 2PF 30MA 
۶061088 FSC™ 07263 


5-11Р08М45РСТ,400ғҰы 


6035622 Ғ5СМ 07910 


С887%5 FSCM 01121 


СВ2455 Е5СМ 01121 


0684-6811 FSCH 28480 


CB1831 Е5СМ 01121 


СВ1031 Е5СМ 01121 


C83931 FSZM 01121 


2201 Ғ5СМ 01121 


رر 10PCT,‏ سن یف 


0684-4711 FSCM 28480 


CB2211 FS 01121 


281041 Е5СМ 1 


6000HMS PORM299CT DUAL TANDEM 


6040HMS PCRMIPCT,1-8W 
LOONHMS PPAMIPCT.1-8W 
5490MM PORMIPCT,]-8W 
15K0HMS PORMIPCT,]-8wW 
140NHM 1-2 ІРСТ 1-80 
3-32KOHMS PORMIPCT,I-BW 
%1-5кОнМ5 РОРМ|9С7.175042 
100100۷۷۰۶ PORMIPCT,1-8W 
4T-5€9" эпам19Сс7,1М 

24-34 PNRMIDCT, 1-2 


3-%9Мр0ам0-259С7,1-2н 
“12D Ғ5См 00327 


ZRIKOHMMS РОймМО-1РСТ,1-6М 
МЕЕ1-ВТ-0 


24-9K0HMS GORMO-25PCT,1-8m 
2-49к0НЧ5 POQMO-25PCT.1-8w 
1280НМ5 ۲۹81۱۶۲۲ , ۱-۷ 


4-5ЭКОНМ5 PORMIPC* 1-5W 


USABLE ON CODE 


51 100 41۷ 12PF 100мА 


ных 


nur 


них 


4TOKOH™MS PORMSPCT,1-4W RANGE 2 


HMX 


2-64 PORMSPCT,]-4 RANGE 1 


них 


6800HMS PORMLOPCT 1-4ы 


нчх 


180005 PCRMIOPCT,1-4W 


нмх 


1окОнм5 ОСЕМ} ОРСТ, 1-м 


них 


39қОнм POR*]OPCT.l1-4W 


HMX 


22KCHMS PORMIOPCT,1-4w 


ных 


них 


2200нм$ PCRMIOPCT,1-4W 


ных 


100KOHMS PCRMIOPCT,l1-4W 


нмх 


ных 


SOKCHSS , 2500885 , SOKOHMS 


HMX 


ных 


нмх 


нмх 


нмх 


нмх 


HX 


HMK 


них 


Hax 


имх 


HMX 


ичх 


них 


них 


нчх 


т (8) 


QTY 
мс 
ам 

U/M| UNIT 
A T 
A 1 
a 1 
А 2 
А 2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
ї 
1 
1 
1 
1 
2 
A 2 
A 2 
A 2 
A г 
۸ 2 
А 1 


e 


{5} 


DESCRIPTION 


NATIONAL 
зтоск 
NUMBER 


FSCM 


USABLE ON CODE 


5930-00-242-6*19 


1344 3101-1200 SLIDE CISTORTION OPST MINIATURE 


GF126-0019 FSCM 79727 нчх 


28480 


SwtTCH,SLITOE 


94527: |5961-99-985-0073 1854-0029 TOANSISTNG $I мом 283053 ! 


H 
1 
I 
4 | од јРАВ22 |5930-00-46С- 3483 {3100-1779 29480] SWITCH,@QOTARY РОТАРУ 7 POSITION них A' li 
4 91| 2422 |5961-70-350-#299 [1955-0081 28420 | TRANSISTOO FEST N=CHANNEL 245245 4 1 
| | #1843 FSCM 01295 ных t 
| | ь i 
i 4 93lparzz |5961-00-350-2069 |spr 073 087131 TRANSISTOR FET N-CHANNEL ҒА 1 
г 
| | 1855-0318 FSC™ 28480 них 1. ! 
| 4 95|Pa*22 |5541-00-911-6015|J2N7N32514 81349 | TRANSISTOR TYPE 203251 ных 4 2: 
4 9Т|ғағ22 |5961-20-127-0956 |SP 53611 04713 | TRARSISTNO CT NON 2м390% ЕА 2’ 
А | 1954-9215 FSCM 28480 них c ! 
4 99|ә4с21 |5651-00-943-7572 | 1854-9092 28480 | "eametstne ST NPN 283563 мих EA 1 
از‎ | 
mE i 
£ 2|рас171 |6625-00-495-2324 |00204-66526 28480 | CIRCUIT CAPD ASSFYALY,PC ных Ға : 1! 
|| | 
CONSISTING OF ШЕ. 
ІШЕ | 
| E ! 
5 | 2|9%ғ77 |5%10-20-827-12208|3001076015С^ 56289 | CAPAZITOR,EIXED,SLECTROLYTTC 1000Е Р75РСТ MLOPCT,LSVOCH ја ! 2; 
ann | | 
0180-0061 FSC» ٤ ных 10 ! 
1 i 
5 5|94677 |5910-99-766-6271 |C1R0-0149 28480 | CAPATITIP,ELXED,FLECTROLYTIC 650Е PLOOPCT MLOPCT,60VOCM ka | 1 
TYPE30D36S780SM FSCM 56289 | i 
| 1 них | i 
1 H Ы 
5 | ۲1٥۹ 27 |5910-00-403-2450 |с120-1819 28480 | CAPACTTOR,ETXEC,ELECTROLYTIC UF Р75РСТМ1ОРСТ,50УОСЫ жа ; 2 
| | 3001076050082058 FSCM 56298 ME 
1 i них | | 
| 5 | s|paerz |5910-20-918-4375 ¡0180-0110 28480 | CAPACITOR,ET[XEO,ELECTROLYTIC 1-00Є Р75РСТМ109С7,25У0СМ ka; 1 
| | 3001056025РА205М FSMC 56289 E | 
i H них | od : 
| | T 
| < | ۱۱۱٥١۶2 |5919-00-809-8667 [0180-0161 28480 | CAOACITIR, FIXED, ELECTROLYTIC 3-30Е PORM2OPCY,35VDCW A i 1 
| 150033500359205 #50“ 56289 | | 
| | них | | i 
' ' 
| 5 1324522 |5535-90-163-3928 | 1251-1631 28480 | CONMECTIA ELECTRICAL PRINTED CIRCUIT 10 PIN p i э | 
Н 66-710-10 FSCM 07233 wax | | 
i | 
| 5 | ts|oarzz |5661-00-954-9182 |1910-0016 20400 | SE*ICONDUCTOP DFVICE,DIOOE GE 6C WIV 1 м5 них B | 21 
| NE i 
5 | 17|9%672 |596 1-))-978-7%6а 11901-5025 28489 | SEMICONDUCTOP OEVICE,DICOE 51 100 WIV 12PF ۶۸ Еа | 1! 
| | | H 001526 FSCH 94145 Wax | | | 
} | | 
s | ع بعبہإای‎ |6961-09-912-3099 | 1902-0048 28480 | ٤8۶۱۴٥۷۹۸۸۰۰۰ DEVICE,DICOE 6-В1У PORMSPCT,HOOPN En | 2: 
| 1 | Н 
| | | С035558 ESCM 07910 HMX 1 
| | 
| 5| pese 5995-30-911-5782j0757-0448 28480 | 9ESISTCO,EIXED,FILM  18-2XCHMS OORMIOCT, 1-۹8۷ них 7 1 
| | : || 
los 2312422: 15905-00-891-2809 10757-0465 28480 | 055157009, Е1ХЕО,Р1 4 20-ОкОнм5 PCRMIPCT,1-8M ных ER 1 
| | t H 
los 2 ٤ STEHT ZUR 0699-3498 28480 | 97515108, ЕТХЕО, Е 4 866 ООНМ$ РОЯМІРСТ,1-8Ы них ka i г 
І В 
5 | 27|әес77 |5505-00-257-5210 10757-0472 29480! RESISTMA,EIKED,EIL«  200к0ым$ PORMIPCT,1-8w ных А | 2 
в 25 | 29,94<77 |4905-02-407-010% [0698-3279 28860| RESISTCO,CIXED,FILM 4-99к0нМ5 PORMIPCT,1-8W ных Ба | 2 
! | 
bos 31 |oaezz |5905-00-451-5143 | 0698-4453 28480 | RAESISTOR,FIXED ¿FILM 4020HMS PORMIPCT,1-8W ных ER! 2! 
i 4 | | 
225 | 33|рАғ?/7 |5905-00-402-7979|0608-3431 28480 | 2Е51570%,Ғ1Х60.Ғ114 23-ТОнм5 POOMIPCT,.1-8W ных P" | 2! 
| 5 | зејоде/; |4925-02-138-5064 | 0698-4496 28480 | RESIETCR,FIXFO FILM &5-3кОнм$ PORMIPCT,1-8W нех A | el 
1 
5 | 211٦1۸۴۶2: |5975-22-4С7-2061 [0698-3558 28480 | 9ESISTOR,EIXED,F!LM  4-02KOHMS PORMIDCT.I-BW них | | 


SECTION 11 


)3( Л 


ILLUSTRATION 


Pr DESCRIPTION ОТҮ 
NATIONAL NC 
STOCK m 
17 9: NUMBER USABLE ON CODE 
A 
t 5 | 41194222 1$561-02-911-6015 |J4N2N32514 &1349 | TRANSISTOR 
f ; 1853-0207 FSCH 28480 них 
5 | یں‎ |5581-02-163-36% $кА1124 01295 | TRANSISTOR 51 NPN 203391 | 
| | 1854-0071 FSCH 28480 них | 
S | «elparzz |5961-00-72А-787% [243134 80131 | TRANSTSTNR SI PNP 2N3134 En; 1 
! 243134 FSCM 04713 нчх | | 
| 4 1 
5 | ٤,2 15650-00-766-1401 |9100-0172 28480 | TRANSFCRMCR,POWER,STEP-DOMWN ных "i H 
i 
5! ач вага |5950-00-459- 7858 9100-1521 28480 | TRANSCORMED ELECTRICAL ных ДА: 1 


SECTION Ш 


5727к NUMBER 


3010-00-410-0580 
3010-09-460-8662 
3020-00-401-8256 
30 29-00-460-4745 
3052-00-406-3389 
3049-00-466-2631 
4931-00-602-5040 
4931-00-61 1-6 866 
53)5-00-719-5320 
5325-00-803-1542 
5305-00-803-1545 
5310-00-184-8977 
5310-00-245-3604 
5310-20-576-0546 
5342-00-132-3672 
5340-00-242-1628 
5363-230-987-6 
5355-00-358-9320 
5355-09-358-0321 
5355-009-400-8 
5355-00-4 30-8679 
5355-00-409-8680 
5355-00-406-5429 
5355-00-493-4741 
5355-00-927-3460 
5355-00-907-3461 
5360-00-117-3788 
53€ 5-00-804-5043 
5995 -00-028- 2027 
5935-02-056-0406 
5935-90-082-74 76 


5925-00-С87-5640 
59)5-00-104-8320 
5925-00-104-8332 
59)5-00-124-8350 
5995-09-106-1272 
5905-00-106-9348 
5995-239-115-0 
5995-)C-111-4742 
5905-00-114-5393 
5935-800-119-5 
5925-00-122-9154 
5925-00-135-6045 
5925-20-138-5264 
59)5-00-:39-5832 
5925-00-141-0592 
59 5-020-141-9595 
5905-609-141-5 
5905-00-164-0183 
5928-00-166-<947 
5935-00-242-9 1797 
5905-00-252-97<8 
5995-99-242-9700 
9۹06-006-297-0 
5905-00-318-1815 
59)5-909- 355-4207 
5995-90-402-7979 
5925-00-407-2061 
659 (5-00-40 7-04 
4 5925-02-441-1834 
59)5-20-468-8804 
53)5-00-451-5143 
§995-00-45!-5170 
5905-00-&51-8617 
5035-30-451-2618 
5926-С9-661-Р619 
59)5-00-451-8520 
5955-20-465-3313 
5935-00-469-2934 
5995-00-469- 2935 
5995-09-472-22&4 
$905-00-493-0773 
5905 -00-4C8-6248 
5925-0C-498-6052 
5995-00-499-2552 
5975 -01-780-2627 
/ 5905-00-429-8049 


Section ІІІ.  NSN, REFERENCE NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER ANN PART NUMRE? INDEX 


FIGURE 


мо. 


یں یں UJ OP UJ‏ بنا UJ u) © UJ‏ یں یں UJ‏ یں ہیں ہی UJ‏ یں UJ‏ یں یں 1 یں یں LI бу NJ.‏ لیا سم ې صم 


b d nennen nm‏ ری کے سم مم سم م کے کې ل کے ی سو زم ی ی ی ې ې ي ې م م چې چې م سر رې يړ ی رانور 


3-1 


STOCK NUMBER 


5905-00-781-8676 
5905-00- 798-8789 
5905-00-812-3940 
5905-00-858-8895 
5905-00-858-8905 
5905-00-873-5361 
5905-00-891-2809 
5905-00-903-6287 
5505-00-903-62R8 
5905-20-904-4412 
5935-00-909-3815 
5905-00-911-5782 
5905-00-915-8803 
5905-00-917-7619 
5905-00-919-2497 
5905-00-925-1394 
5905-00-931-1960 
$905-90-$35-8541 
5905-50-541-7692 
5905-00-941-7693 
5905-00-941-7694 
5905-00-941-7695 
5905-00-941-7722 
5905-00-941-7723 
5905-00-941-7126 
5905-00-541-7727 
5905-20-<41-7728 
5905-00-941-7729 
5905-00-9%1-7751 
5905-00-541-7752 
5905-00-941-1153 
5905-20-941-7754 
5905-20-942- 3727 
5905-00-942-6250 
5905-20-€44-0130 
5005-90-044-9731 
5905-00-964-3517 
5905-20-981-7529 
5905-00-998- 1944 
5910-20-007-2002 
5910-0С-297-2075 
5910-99-403- 245) 
5910-00-542-2010 
5910-2С-556-9440 
5910-00-688-7205 
5010-20-702-1899 
5010-00-719-9907 
5210-00-724-5122 
5919-99-761-1215 
5919-90- 766-6271 
5019-)0-766-6271 
S91I-IC-T76-4185 
5919-00- 809-8667 
5919-90-82 23-1426 
5912-9C-826-5501! 
5912-00-827-1205 
5912-00-827-1218 
$910-00-828-1458 
5910-00-829-0111 
5910-00-834-3015 
59123-00-851-6017 
5910-00-852-2657 
5910-20-893-5180 
5910-20-918-4375 
5912-00-521-8821 
5910-02-523-2529 
5910-70-923-2531 
5919-00-524-9758 
5912-00-<35-3490 
$910-0€-943-2145 
5913-00-944-4681 
59 29-90-080-2558 
59 29-00-804-9688 
5939-26-175-4115 
5930-20-242-6839 
5930-00-402-6752 


٠20-090-406-6 
ж 0-20-20 4 


0-00-185-958 
5910-00-686-7163 
591 0-00-686-7163 


TM9-6625-1941-34P 


FIGURE 


NO. 


RU ANI e e mt ТЕ روح‎ PI ہر ج‎ PEER PUNE PR مرج‎ бо бо е NNN NNN NNN ENN وم‎ ФӘ РӘ B NL emm n Pee مرج مج‎ Ф 


г 


ITE 
NO. 


137 
51 


SECTION Ш 


STICK мумака 


5930-00-406-8 746 
$932 -00-450-3483 
5930-00-472-4925 
5930-00-757-3328 
5930-00-907-2197 
5930-00-927-3463 
5930-00-907-6961 
5930 -00-931-1872 
5935-00-163-3928 
5935-00-223-672R 
5935-00-233-6728 
$935-20-P 24-5144 
5943-00-0800 
5940 -30-459-1084 
5940-00-459-1085 
5940-00-459-1986 
594)-00-465-3050 
$940-00-626-7653 
5940-20-815-2612 
$942-02-852-1788 
5990-006-459-8 
5950-00-766-1401 
5950-00-766-1401 
5950-00-902-3162 
5950-00-992-3163 
5961-00-137-0966 
5961 -9C-137-460R 
5961 -00-153-3686 
5951-00-350-2080 
5961 -32-350-8299 
5961-09-451-8685 
5961-02-717-3670 
5951-00-123-7874 
5961-00-756-1459. 


раст 
кучета 


2511С560Ғ 
7419722204102 
G^3-1-5:)t 
۰۶ھ(‎ 
4442322515 
344243251 
4$ 253239-78 
43 35339-97 
*€51953-21 
*$3)707-1225 
4399 93-01-3003 
942207639315 
20297647135 
2150756Р1,5 
27220612235 
7323515295 
3C2226154J5 
22229622155 
27229622493 
2232263015 
27227632335 
27023639135 
143226392,< 
32220647245 
22322681535 
210229562235 
7941581521635 
۹66 6 ھ٤٥‎ 
نمو تج ہری‎ 
14265к9312:5 
N7 7OK634035 
74652 10717 
16817 
541112• 
52273 
5953611 
29296-29219 
33294-39132 
9920 4-224)? 
99234-22792 


FIGURE 


NO, 


3 


-N m سر یی ہم ج‎ IS رم رہ‎ UA یم رہ ہر ی سر‎ UJ UP یں‎ URN uU) یح یم ہی ضر‎ РӘ یح یم یم‎ К 


ESCM 


81349 
81349 
78488 
81349 
91349 
81349 
96906 
96906 
96906 
96906 
81249 
#1349 
#1349 
81340 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81399 
81399 
81349 
81349 
81349 
81349 
72136 
81349 
81349 
81349 
81349 
81249 
99180 
91295 
04712 
04713 
28482 
28489 
208480 
2848C 


FIC. 


ко. 


Pee‏ { اا یں زرا یں تا ې m A m m e n m rm PPP‏ صم onm a‏ سر IND) Hr‏ مب سم ғ ЗА МА‏ یں QJ UJ‏ ری 


STOCK NUMBER 


5961-00-772-5986 
5961-00-774-7313 
5961-00-821-2309 
5961-00-901-4862 
5961-00-904-2540 
5961-00-911-6015 
5961-00-911-6015 
5361-00-912-3099 
5961-00-943-7572 
5961-00-954-9182 
5961-00-965-5917 
5961-20-578-7468 
5961-00-978- 7468 
5961-00-985-9073 
5970-20-089-9780 
5970-00-225-8549 
5970-00-837-0062 
5070-00-914-3897 
5999-20-239-3449 
5999-00-415-5362 
6135-30-851-2857 
614C-00- 794-9959 
6150-00-251-3405 
6150-00-351-3455 
&219-20-451-6217 
6625-00-169-6075 
6625-00-466- 2630 
6625-00-466-2641 
6625-00-495-2324 
6625-00-272-7827 
6625-00-991-1149 
6929-90-177-3231 
6920-00-177-3237 
6920-00-177-3238 


20294-62401 
00204-64005 
00204-66510 
00294-66526 
00204-69504 
00254-69505 
00312-20052 
00353-61921 
0121-0059 
0130-0093 
0130-0017 
0142-0151 
0143-0173 
0150-0029 
0150-0029 
0150-2044 
0150-0093 
0169-0205 
3175-0033 
0189-0623 
0180-9039 
2180-7059 
0189-0060 
0180-0063 
0129-0064 
0189-0119 
0180-0149 
0180-0169 
2180-0150 
0180-0161 
0139-0223 
0120-0376 
0180-1814 
9349-1087 
0340-0090 
0340-0691 
2340-2100 
3370-2046 
0379-0139 
0370-0772 
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PART 
NUMBER 


TM9-6625-1941-34P 


FIGUR 
NO. 


Ф‏ جس Алл D m‏ ی اح جم یا ای یہ س ین № ЫЈ Ы‏ یں RP‏ یں سر یں NUR‏ ںی یہ № یم 


3 


Е57м 


28483 
28489 
28480 
28480 
23480 
28480 
23480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
23480 
23480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28282 
23480 
28480 
28489 
28480 
23480 
29489 
28489 
23480 
2343) 
23489 
23480 
23489 
23490 
28480 
23489 
23439 
28480 
28482 
2848) 
23099 
28489 


FIG. 


мс. 


мам‏ 09 10 ړم uo ror o ке BP‏ ې ې ې ano es m e‏ سو ہم سر سر سی بر АЛ‏ ې ې یی رہ سر м‏ یم یم ا 


tres 
м2. 


57 
23 
29 
149 
147 
95 
4 
19 
99 
15 
27 
25 
17 
39 
11 
65 
35 
13 
13 
23 


SECTION Ill TM9-6625-1941-34P 


paer FIG. ITEM PART FIG. ITEM 

NUMRER ۶5۹۲۲۴ NO. N). NUMBER FSCM AC. NO. 

9379-0773 28480 3 39 1251-2357 28480 з 15 
2310-0444 28480 3 41 14 )0-0008 28480 1 61 
0370-0345 28489 2 43 1420-0015 28480 1 9 
9370-0946 28480 3 45 1450-0419 28480 1 63 
2493-0131 28682 3 33 1460-0105 28482 3 69 
2682-2455 28480 4 32 1490-0031 28480 3 73 
9633-4745 28480 4 31 1500-0004 28480 3 21 
3634-1231 22490 4 39 1500-0214 28490 2 17 
6634-1041 28480 4 49 1500-0232 28480 3 5 
3634-1431 28480 < 37 1500-0253 28480 3 19 
268%-2201 28480 4 43 151^345X9035x2 56289 4 11 
2684-22]! 28489 4 47 1510-0006 28480 2 7 
9687-1031 28480 1 105 1219-0007 28489 2 5 
1510-0008 28482 1 5 

2647-5622 28480 1 97 1510-0056 28480 3 55 
2693-1021 28480 1 95 1510-0058 28482 E 51 
3635-3279 28480 5 29 1519-0059 28480 3 53 
2698-3421 28480 5 33 1510-0060 28480 3 49 
2698-3498 28480 5 2% 1853-0016 28482 1 149 
0698-3558 28450 5 37 1953-0020 28432 1 14? 
2658-4408 28480 5 °з 1854-0039 28480 5 39 
9598-4411 28480 4 63 1854-0071 28480 1 145 
0598-4442 28480 4 85 1854-2092 23482 “ 99 
0698-4453 28480 5 31 1855-0081 28482 4 91 
2692-4456 28480 4 53 1901-0025 23480 4 25 
2638-4493 28480 ı 121 1991-0025 23489 5 17 
2598-4406 28480 5 35 1901-0042 28489 4 27 
0536-6703 28480 4 77 1991-0044 2848) 1 55 
3598-6754 22430 4 79 1921-0535 2343) 1 53 
2699-6705 22480 4 81 1992-0048 28480 5 19 
9598-6712 28480 4 71 1992-0087 28480 4 23 
2638-6713 28440 “ 73 1902-0074 23499 1 51 
2623-6714 28486 “ 75 1910-0016 23489 5 15 
2727-0017 28489 1 75 213134 89131 5 45 
0727-2356 28480 1 al 2120-2144 28480 1 135 
6727-2442 28480 1 25 2100-0154 28489 1 133 
3730-9029 28480 2 21 2190-0240 28489 1 139 
2157-2161 28480 4 55 2100-0399 23480 1 121 
0۲57-1 28480 4 57 2179-0361 28482 1 137 
3757-0433 28480 4 65 2190-0447 28482 4 51 
0757-0446 22480 4 61 2132-2642 29492 4 53 
3751-0448 23480 5 21 2119-0011 23480 1 59 
2757-0449 28480 5 23 3071076015204 56289 5 3 
2757-9457 260 4 67 20217441 56289 1 27 
2767-2846 28480 4 69 3030-7 28482 3 ы 
2757-0472 28420 5 27 3030-0022 23480 2 59 
2759-2297 28480 » 128 3250-0180 28432 3 83 
9754-2222 28429 1 89 3129-0393 28480 2 57 
2758-6048 28480 1 127 3100-0334 28480 2 61 
3758-2974 2848 1 125 2130-0395 28489 2 59 
2758-2076 28480 1 123 3190-1779 28480 4 89 
2756-2001 28480 2 51 3101-0032 28489 2 55 
2765-0902 20480 2 45 3121-0045 28482 3 77 
20756-2203 28480 2 45 3191-1220 28480 4 R7 
9756-6224 28480 2 41 3101-1224 28489 1 14 
2756-0205 . 284P0 2 53 2191-1234 28489 2 75 
2766-2956 22420 2 42 3139-0121 23480 2 71 
2756-2027 28480 2 47 3130-0123 28482 2 69 
3766-0108 28489 2 39 3130-9127 28430 2 67 
9756-0300 284860 2 37 3130-0129 28482 2 65 
5765-9515 28480 2 25 2139-0130 2348) 2 63 
3756-3011 28480 2 23 5220-5881 2343) 2 13 
2756-9912 28480 2 23 5042-0615 23489 3 7 
2766-0012 26480 2 31 5060-0626 28489 1 3 
3756-3316 28452 2 21 5060-0727 23480 3 25 
2766-9225 2248) 2 2 538-006-940 72932 4 21 
2764-2026 28480 2 2° ۲120-8 2390 1 7 
12315643-2 18876 1 32 8120-1358 28482 3 9 
1123-92: 28480 67 9199-0172 28480 1 13 
1125-9316 28480 1 69 9120-0172 28480 5 47 
1252-2983 284РЭ 2 ° 9120-1421 23489 5 49 
1251-1621 28480 5 12 9120-2068 23489 2 75 
1251-2357 28480 1 «9 $120-0669 28482 2 73 
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ТМ 9- 6625- 1941- ЗАР 


By Order of the Secretary of the Army: 


FRED C. WEYAND 
General, United States Army, 
Official: Chief of Staff. 
VERNE L. BOWERS 


Major General, United States Army, 
The Adjutant General. 


Distribution: 


To be distributed in accordance with DA Form 12-34, Section II, (qty гаг block No. 75) 
requirements for Calibration Procedures Publications. 
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